Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

-r-i. \ rTVT 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


Sbundarice 
i 2500 


Data 

E; \SYSTEM7\08_21_08\619053 .D 

KAC 

22 Aug 2008 00:51 

BLANK 



hjo' ar'ffi; j-s?- m ?S -i}» 


Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


619053 .D 


Thu Dec 23 15:39:42 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008842 














Area Percent / Library Search Report 


PilrSami^" '""T r\lYSTES;\08_21_08\619054.D 

KAC 

22 Aug 2008 1;03 

COCAINE STD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


54 

DRUGS 

RTE 


toundance 
' 12000001 

I 1000000] 

: eoooooi 

; eoooooi 

I 

400000 ] 
200000 ] 


ilme-'> _2.^ 2.^.— 


trc; 6T9054T3 


74 


3.^6"" ^^0 - ®:P0 


7.b6 800 _—™ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.739 

1154540 

100.00 

100.00 


619054.D 


Thu Dec 23 15:39:45 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008843 






Area Percent / Library Search Report 


pSr" ^!\S™\08_21_0B\6X9054.D 

KAC 

22 Aug 2008 1:03 

COCAINE STD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


54 

DRUGS 

RTE 


search libraries: =;.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ ID 

1 4.74 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

Abundance 

- “ " AveraQB br4jn2 lo 4.839 min.. 

^2 

' 80] 

i ! 

182 

i i 

! 60l 

1 ? 

i ■ 

i i 

40i 

i 94 i 

1 : i 

HAC 


CAS# 


Qual 


000050-36-2 99 


42 


20: 


i 51 


i' I 


68 


'/abundance 


122 
14,i 


' 198 

135 ■ 207215 

- - 


272 

244 259 ; 282 


303 


: ' ^ i ' il !)' ; ... ■ 135 iii 

8? 


“#2¥:C0CAIRE^ ■ ‘ 


80 i 


60 i 


40 i 

201 


94 


105 


1’ 6» ' si .li! : I ,36 ’«> J i 21 


ni/z-> 


OU 


122 

■ ! 114„1 

--IV Vi 


182 

i 


135 ^66 


198 


214222 244 25;9 


272 


303 


■■ r-rr-i 


619054.D 


Thu Dec 23 15:39:46 2010 


7 &) 230 240_25b 260 270 ^0 290 300 


Page 2 


Corbett email PRR 008844 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: n 

File Name : E:\SYSTEM7\08_21_08\619055.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 22 Aug 2008 1:16 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 
Integrator 


BLANK 

DXF 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


619055.D 


Thu Dec 23 15:39:51 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008845 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\SYSTEM7\08_21_08\619061.D 
KAC 

22 Aug 2008 2:32 

BLANK 
DXF 
2 

DRUGS 

RTE 


/Abundance 
2500 J 


TicrereoBiiD 



,Tifne-> ^2.00 2.io 3,00 4.b0_ 4.50_ 5.00 5^50 6.00 7-bo_7.50 ,8.6o .8^^0. 9.0O_^ 9.60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


619061.D Fri Dec 24 09:56:11 2010 Page 1 


Corbett email PRR 008846 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


Data tiie: 

E:\SYSTEM7\08_21__08\619062 .D 

KAC 

22 Aug 2008 2:45 



'riCT6T90B2D 


/Abundance 


25000001 


; 20000001 


: 1500000^ 

2.29 

. 1000000' 

^ 500000 

A 

\ 

2.051 
’ |;33 

lTlme-> 

2^ 2.50 3,bo 


4174 




Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


2.054 

2.287 

2.335 

4.744 

473804 

945373 

136486 

2704236 

11.12 

22.19 

3.20 
63.48 

17.52 

34.96 

5.05 

100.00 



619062.D 


Fri Dec 24 09:56:14 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008847 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data ri±e: 

E :\SYSTEM7\08_21_08\619062 .D 

KAC 

22 Aug 2008 2:45 

DXF 
62 

DRUGS 
RTE 


Fparch Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Search Liorar c:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


205 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 

MDA-M (desmethylenyl-methyl 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


ME 


Abundance 


Average of 29D22"lo12.H8 min.: 6^90621) (-) 


CAS# 

Qual 

000000-00-0 

96 

000000-00-0 

38 

@ 000000-00-0 

37 

152 



80 i 

60 ( 
4o| 

i 

20 i 


42 


82 


51 


57 


67 77 


04-..:: 


122 


94 


106 


162 


131 


181 I 


138 ij 166 

147 : ! 


_40^50^0 4 *.75 80_85 J0 

__ ^ — -— -#3574: Coc^e*17ariifacr-H20 P752 

Abundance 


80' 


60 


40 i 


181 


20 : 


82 


122 


94 


106 


138 


166 


'm/Z"> 


619062 .D 


Fri Dec 24 09:56:14 2010 


i 4T45 1^ ^sTeb 


Page 2 


Corbett email PRR 008848 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Marne 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_21_08\619062 .D 
KAC 

22 Aug 2008 2:45 


62 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality; 90 


CAS# Qual 


2,29 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 


007143-09-1 93 
000050-36-2 38 
000000-00-0 9 


Abundance 


80; 


82 


Average of 272?5 (b^319 min.; ST9062TDr(-) 


96 


60 i 

40; “*2 

i 1 

20 ! 


55 


yn/z-> _ 
Abundance 

! 8oi 

60! 

i 

40 


47 !i 

68 |i 

;ii 62,,:|;ii74 .Vlii 

t !j 

i ; il 

1:89 .nilj.i 

112 
106, 1 

^^^128134 

140 

155 

W .. 

168 

182 

4, i 207 

‘ ieo' 1^0 ’ 260 

0 50 

60 70 80 

90 100 

110 

l3o 130 _ 

140 

150 l60 

170 


82 


#467rCocaine-M (methylecgonine) P852 


96 


20 ! 


0^ 


112 


168 


182 


ni/z-> 40.50 60 70 80 90. lOO liO 

619062.D Fri Dec 24 09:56:15 2010 


140 155 j 

D 120 130 140 150 160 170 180 .iOO 


199 


200 


Page 3 


Corbett email PRR 008849 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File. 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


Et\SYSTEM7\08__21_08\619062 .D 

KAC 

22 Aug 2008 2:45 

DXF 
62 

DRUGS 
RTE 



search Libraries: =;, L 

c;\DATABASE\NIST98.L 
Library/ID 


C:\DATABASE\NIST98.L 
Pseudoecgonine methyl ester 
Methylecgonine 

Cyclopentylcyclohexane 

~ - -.7w^ageof12:3I9loX4I4lTnrn.f^1¥a^^^^ 

8? 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


099189-88-5 91 
007143-09-1 91 
001606-08-2 50 


Abundance 


80 i 


60 ; 
40! 


42 


98 


jTl/z-> 
Abundance 


201 

i 

1 

l! 112 




168 

199 

55 

r 


140 


182 



i ' 

1 70 

‘ RO d 7fi 

I. 108,! 

120126 

rl hi 


156 

148 

' 170 1^0 3^0 


O', , 

40 

' i \ Oi n ' Y » 

• -j U--t-t - 

50 60. 70 80 

1,-, 

90 100 Up_ 

120 j 5o 

140 

'mo 160 


207 221 


# 3260 'rr Pseudoecgonine melliyresler 


82 


80 ^ 


60 


40 i 


201 


42 


55 


98 


112 


140 155 


168 182 


; : !j j - 

Fri Dec 24 09:56:16 2010 Page 


199 

200 . 2 ^ 


619062-D 


Corbett email PRR 008850 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


E: \SYSTEiyi7\08_21_08\619062 .D 

KAC 

22 Aug 2008 2:45 


DXF 

62 

DRUGS 

RTE 


search Libraries: C, ' ^ 0 ^ 2 . 1 , 

c:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 


RT Library/ID 


4.74 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


000050-36-2 99 


[S[bundance 


Aver^eof T.7T2 lo 0'131nin.; W062:^^^ 


82 


80 i 


182 


601 


40 S 


42 


201 


51 


94 


i; n 


105 


67 


n ! 

!i j ! i 

! V I 


122 


138 ^52 166 


198 


208 222 


272 


303 


. . — - .- - — — “ “#29rCDCAlRE ” 

Abundance 


242 25^._j,^^.j2?4 

250 S0?70"2|^2l0 30O_ 


80^ 


60 


40 i 


201 “'S 


51 


94 


105 


68 


122 


182 


198 


272 


303 


’ni/z-> 40 50 60 70.80_ 


^ : 135 166 ;; ; 214 244 259_^ .. ,T-re V 

20o:R^ goWiromT^o 300 


619062.D 


Fri Dec 24 09:56:16 2010 


Page 5 


Corbett email PRR 008851 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


’Abundance 

250oi 
20001 
1500; 

i 

1000; 

500 i 


Data biie; 

E; \SYSTEM7\08_21_08\619063 .D 

KAC 

22 Aug 2008 2:58 

BLANK 
DXF 
2 

DRUGS 

RTE 





"W i£L:3s:isr'^ — . 


8,50 9 . 0 ^ 


Ret. Time 


Area 


Area 


Ratio 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


619063.D 


Fri Dec 24 09:56:20 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008852 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


Abundance 


uara 

E :\SYSTEM7\08_21_08\619079 .D 

KAC 

22 Aug 2008 6:21 

BLANK 





8.00 8.50 ^0 


Ret. Time 


Area 


Area 


Ratio 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


619079.D 


Thu Dec 23 15:40:23 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008853 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Fil®; 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_21_08\619080.D 

KAC 

22 Aug 2008 6:34 

COCAINE STD 

80 

DRUGS 

RTE 


Tibundance 


800000! 


600000; 


~TIC: 6T9080,U 


4174 


i 400000 

; I 

2000001 

! 0 
iinne--> 


3^;;;3io;'''75orT5o^o_;.^^ _^oo jm . 7 ^ 


.50 


1.06 afeo' "i^O. ?.feo_I 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.739 

951554 

100.00 

100.00 


619080.D 


Thu Dec 23 15:40:26 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008854 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 21 08\619080.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

22 Aug 2008 6:34 



Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 



Vial Number 

80 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.74 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


iS^b'uhdance 


80! 


82 


Average of 4.7T21b“4,8231iim. rMSOmOT) 


182 


60 


40 i 


20 ' 


94 


42 

, :: IV 

Ml l! I 

51 

Mi 1: i 


68 iii 


105 


0 


Abundance 

j i 

I 80 ^ 

i eol 


40 ^0 60 70 8q_ 90^ 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 21 0 220 230 24 0 250 260 270 2^ 290 300 

^ A297 (COCAINE". ..... 

8? 


122 
114j 135 


152 


166 


198 


207 222 


272 

244 259 i 280 


303 


182 




94 

40 



: 

i 20 

42 


n 

i i 

1 6'’ 68 



1 0’ 

^ JjpM,. 



m/z-> 

40 50 ' 60 70 

80 

90 ■ 


105 


122 


',i114 


135 ■'88 


198 


214222 244 259 


272 


303 


619080.D 


Thu Dec 23 15:40:26 2010 


Page 2 


Corbett email PRR 008855 






























Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


from Data File: 

E:\SYSTEM4\09_09_08\621120 .D 

ASD 

9 Sep 2008 11:54 

BLANK 


J4- 




(}7 


X 




1 

DRUGS 

RTE 


<7 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


621120.D 


Thu Dec 23 15:42:51 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008856 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\SYSTEM4\09_09_08\621121.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

9 Sep 2008 12 :U8 

Sample Name 
Submitted by 

COCAINE 

STD 

Vial Number 

21 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 




. " ~TIC:^42TD 

Abundance 

r 1200000 

4 

27 1 

i 10000001 



i i 

■ 8000001 


• 

600000I 

1 ; 


i 

400000i 

\ ! 



■ 200000; 


: 1 

Ol-T-T'^ .. 

{Tirne-> 2.00 _2.60 _3.00 _3.50 4.00^ 

"lio' ' 506 ' 5bo' 6.00 6.60 7.00 7,fe0 8.00 . 8.30 _9,00 9.50 . j 

Ret. Time 


Area Area % Ratio % 

4.271 

1093032 100.00 100.00 


621121.D 


Thu Dec 23 15:42:53 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008857 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E : \SYSTEM4\09_09__08\621121. U 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

9 Sep 2008 12:08 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 


Vial Number 

21 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.27 G:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


AWa^ofUa'T&To i076“min.:'B2Tr2 tCr(-) 
182 


80i 


60! 


i 94 


40 



1 i 

; ! 

i 

42 1 

;i i 1 
i ' 

' 20 


i 

^5 68 

li!, .ii, .i 

;l ll ! 122 

( 

: 0 

iTt/z-> 


? .i 1 

40 ' ' 60 8 b_ 16 ^ 1 ^ ,, 


303 


152 


166 


198 272 

i ys 2^ L . , 

’ 2 OO 


4131 


Abundance 


80 


^6 24F 2^ ’266^"3& gAo 340 _360 _30O _j60 

#2grCOCAINE “ “ 


8? 


182 


60! 


40! 


94 


! 42 


201 


0 ; 


!! . 


55 68 


108 


122 


198 


h"' I 135 "ISS I I 214 244 259 ^ , T , - ' 

0(r^ito” No'^l60 ^180^ ^ .300 J^O. 340 360 J80 400 


272 


303 


m/z-> 40 60 ao 100 


621121.D 


Thu Dec 23 15:42:54 2010 


Page 2 


Corbett email PRR 008858 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

r-% \ 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 


Data iiie: 

E : \SYSTEM4\09_09__08\621122 .D 
ASD 

9 Sep 2008 12:22 

BLANK 
LAG 
1 

DRUGS 

RTE 



.4.50 ^ sB' , Bo ‘ 


olin ft tin f) on 


Ret. Time 


Area 


Area 


Ratio -s 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


621122.D 


Thu Dec 23 15:42:57 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008859 


O I 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

E:\SYSTEM4\09_09_08\621124 .D 
ASD 

9 Sep 2008 12:49 

BLANK 
DXF 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


621124.D 


Thu Dec 23 15:43:04 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008860 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \SYSTEM4\09_09_08\621125 .D 

ASD 

9 Sep 2008 13:03 


DXF 
25 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
■ 8000000 : 


6000000; 


T(Cr62TT25:t5 


4129 


4000000: 


2000000 


3.51 

I- 


[rime->_ ^0 ’ Z50 _3.00_ 3.M_ 4.00 4^50. ^0 .5.5q_ 


5.E6^6.i3r" 7^01 ^ 8,50.' oB ^ 9^6 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.512 

4.290 

572171 

9795931 

5.52 
94.48 

5.84 

100.00 


621125-D 


Thu Dec 23 15:43:07 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008861 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: rv 

E : \SYSTEM4\09__09_08\621125 . D 

ASD 

2008 13:03 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


^Se} 

DXF 
25 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:XDATABASEXPMN TOX2.L 

Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


C;XDATABASEXNIST98.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


3 51 C:\DATABASE\NIST98.L ^ 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 
Imidazo[2,1-b] thiazole, 2,3,5,6'-tet 
Imidazo[2,l'-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23 6 


97 

97 

96 


ifiSImdance 


Average or3 48BTcni629 min.: 6Z1125b (g" 
148 


aoj 
60 i 


204 


73 


40 




20 


51 

63 

! 89 

i i 


41 

j 

‘ 1.1 

M' ,’!• 


40 


'so ' 


101 121 


176 


iMltV- i '569 I 187 _ 

or ' TS"‘’^14(r.iS ' '260 22g_ ^240_ 260_ ,28?.??' 


281 _ , ^5 I 

80 360 320 340 360^ i 


Abundance 


■»f2B36Ii: imraazol2;i^tHif3zoie, 2.3^6-terralTydro^-pfT^nyl- 
204 

148 T 


80 i 


60 , 


40- 


20 ; 


101 


73 


51 63 i 


89 


Oi 


40 60 80 100 


127 ; 

176 

: 158_ M86 :fl _ .. ., . 

r 2o'"'‘l4o'"l6o^ 180 ' 200 _; 220 MO.260 .2^0 .300 ^ 340 


117 


360 


621125.D 


Thu Dec 23 15:43:08 2010 


Page 2 


Corbett email PRR 008862 


























Area Percent / Library Search Report 



Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E ;\SYSTEN4\09_09_08\621125 .D 
ASD 

9 Sep 2008 13:03 



DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


4.29 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


000050-36-2 99 


Abundance 

I 80 i 

; ! 

60l 

! 

i 

I 40. 


82 


VkWage 6(2124710 OTO 
182 


94 


!| 


105 


20i '‘P 


Mi is 


51 


68 I jl; 


oi 


.'*'0 

Abundance 


80 i 


I ■ 122 i, 

Jl : 111140 ’ 207216 226 239 249258 

lAflnATMifCoiri o'in 'jin oAn 


303 


272 


288 


— — - — - ^29rCOCAiNE' 

82 


182 


60 i 


40 


94 


105 


20! 42 


51 


68 I 1 


122 


Oi 

'm/z-> 40 


135 ■'66 


198 


214222 244 259_ 


272 


303 


!. I lUO I ■!-. i _. 


621125.D 


Thu Dec 23 15:43:08 2010 


Page 3 


Corbett email PRR 008863 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

E :\SYSTEM4\09_09_08\621126 .D 

ASD 

9 Sep 2008 13:16 

BLANK 
DXF 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % 


Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


621126.D 


Thu Dec 23 15:43:12 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008864 



















Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 

Integrator 

\ Data File: 

E:\SYSTEM4\09__09_08\621127 .D 

ASD 

9 Sep 2008 13:30 


DXF 

27 

DRUGS 

RTE 


.-.. — -. TfC: 624127.0 ' 

lAbundance 

4)29 ; 

8000000j 

i : 

i 

i 6000000 

1 

I: ; 

i ; 

; 4000000; 

1 

j; t 

i 2000000 

l! ! 

"‘fbo U.50' Ibo ■' Si 4b5“% ao" 5io"e.io:i.a:7.bo'' iSo' Sio';' i 

Ret . Time 

Area Area % Ratio % 

4.289 

11854634 100.00 100.00 


621127.D 


Thu Dec 23 15:43:16 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008865 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; RTE 


J. -I. -I. V- . 

E:\SYSTEM4\09__09_08\621127 .D 

ASD 

9 Sep 2008 13:30 


DXF 

27 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2 . L 

C;\DATABASE\NIST98 . L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

1 

4.29 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 

JSkHlindancil 

' 

i 

.— “T^iverage of 4i247To 411i0 min.. 62n27rDpT 

82 

; 182 

i 

; 80 

i i 

I j 

i 

i 

60 

i 


! 

1 40 

' 94 I 

I, j I 

I 

20 

is iu : 303 



M s:; j 122 

I i ,55 68 ; i'o 8 




I ' I 
;i h'li 


135 


152 166 


198 


272 


355 


{T\]z-> 40 W _ 8'0_ lto 1^0140 ifp.IpO ^ ^ 

...- — - #29TCaCA1NF 


212 226239 253 _ -t- 

35 36^260 266 jOO _320 340 360 380 ^0. 


^40 

T3'l40! 


^'untfance 


80 


60! 


8 p 

i 


182 


94 


40; 


20 i 


42 


; I 122 

55 68 : i 4 ^08 ; 152 166 


303 


wz-> 4^''1!o^; 8Y;; iqp; iA0 .J40 leo IJO ^ 

62 1127.D Tbu Dec 23 15:43:16 2010 


198 272 ■ 

i 214 244 259 t __. ^ : 

2(!)o" 3S)’340 500 sk.34Ct 36p_ 380_ 400.^ 4^: 
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Corbett email PRR 008866 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 


Data File; 
E:\SYSTEM4\09_09 


08\621128.D 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

9 Sep 2008 


BLANK 

KAC 

1 

DRUGS 

RTE 


13:44 



Ret. Time 


Area 


Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


621128.D 


Thu Dec 23 15:43:19 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008867 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

E;\SYSTEM4\09_09_08\621143.D 

ASD 

9 Sep 2008 17:10 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


621143.D 


Thu Dec 23 15:43;502010 


Page 1 


Corbett email PRR 008868 
















Area Percent / Library Search Report 



Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 

AcquisitionNeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\SYSTEM4\09_09_08\621144.D 

ASD 

9 Sep 2008 17:24 

COCAINE STD 

44 

DRUGS 

RTE 


Abunciance 

1200000 | 

' 10000001 

8000001 

; eOOOOOi 

400000: 

■ 2000001 


TIC: 621T14;D 


4127 


OC-r-T. , 


Time--> 2.00 


'a^oo' T.m 6,b6 s.gg . 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.270 

1170101 

100.00 

100.00 


621144 .D 


Thu Dec 23 15:43:53 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008869 


l<o 











Area Percent / Ijibrary Search Report 


Information from Data File: 

; E:\SYSTEM4\09_09_08\621144.D 

; ASD 

: 9 Sep 2008 17:24 

; COCAINE STD 

; 44 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; RTE 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


1 4.27 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


^buriciahce 


80 > 


82 


Average of 4^W(6”071 nnln.:^21 W4.D (-) 
182 


601 


40 ^ 


; 42 
20 ! 

i 67 

; :i . ! . L: 

0 Wi'i-. .Mir'li 


94 

! 105 

I 

i I I 

; i i 


122 


140 


152 


166 


1 

j 

!, 

198 


208 

rm-r4',-7-rrTT- 


272 


303 


208 223 ^ 244 259 28^^^ 


nVz-> 40 50_^70_80 90 10011012 
82 


341 

T-TTfr- 

i 


Abundance 


■#2g:CaCAlNF 


80 


60 i 


40; 


20 ! 


42 


94 

i 105 


182 


55 68 


OVr 


122 

I 135 


198 


214 


244 259 


272 


303 


Wz..> 40 50 e'd’ 70 80 90 100 110120130140150J16017018019^2 


621144.D Thu Dec 23 15:43:54 2010 
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Corbett email PRR 008870 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \SYSTEM4\09_09_08\621145.D 
ASD 

9 Sep 2008 17:38 

BLANK 
KAC 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


TiC:62TT45nT 










..... 

rime-> ioO 2.50 3.00 3.50 4.00 4.^0 5.bo 5.60 6.00 6.50 7.6o 7.50 8.66 8.5o 9.6o 9.50 


Ret . Ti 



***NO INTEGRATED PEAKS*** 


621145.D 


Thu Dec 23 15:43:57 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008871 














Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

E;\SYSTEM7\10_03_08\624437 .D 
DCS 

3 Oct 2008 16:02 / 

BLANK . / Q< ■ 


.o 


1 

DRUGS 

RTE 


N 


n/ 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


624437.D Thu Dec 23 15:45:35 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008872 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

E:\SYSTEM7\10_03_08\624438.D 
DCS 

3 Oct 2008 16:15 

COCAINE STANDARD 

38 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 800000i 

600000 

400000 
i 2000001 


Tfcr624<f3g;cj 


4i73 


° zfio;;j,^,l 3 ,bo l 5 .bo;'5.50; 


Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

4.733 


852856 

100.00 

100.00 


624438.D 


Thu Dec 23 15:45:37 2010 
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Corbett email PRR 008873 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\SYSTEM7\10_03_08\624438 .D 
DCS 

3 Oct 2008 16:15 

COCAINE STANDARD 

38 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.73 C; \DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

I 

80 

i ! 

' 60| 

40 

20 

; 0 

'mlZy> 4'0 

‘Abundance 

1 80' 

I 60; 

i 40i 


8,2 


Average of 47707 to 47818 min.: 624438.11(3 
182 




^ 105 

42 1 


i 1 

i 1 

; 67 ! ! 

i 

L : 

. 



122 
,114 „ L 


135 


152 


198 


303 


166 


207 222 242 


272 

260 : 281 


8? 


■#29TCOC7W3E' 


182 


201 


42 


51 


68 




94 

i 105 


122 


303 


jU4C '’85 

• r : Vt'l4-n -. i !4‘|-: rT,T'. ! ■ ’1 


152 166 


;m/z-> 40 50 ' 60' TO 80' 9b_Jl 6o 110 120 130 140 160_160 170 

624438.D Thu Dec 23 15:45:38 2010 


198 272 ; 

i 214222 _^4_259 .. 

180 T5o 200 ^0 '^230' 240 2^0 260 2to'~2bO 290 3^0 
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Corbett email PRR 008874 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEH7\10_03_08\624439 .D 
DCS 

3 Oct 2008 16:27 

BLANK 
MGL 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


624439.D Thu Dec 23 15:45:41 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008875 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\SYSTEM7\10_03_08\624453.D 

DCS 

3 Oct 2008 19:25 

BLANK 
KAC 
2 

DRUGS 

RTE 


’^buncfance 
15001 

loooi 

500! 


■Tfcye2«53;D 






,1'/ 




ilWI' 




'Time--> 2.00 2.50 3.00 3.0o 4.bo _4.56 S.Oo 5.50 6.00 ■ 6.50 .7;PP_.7.50 S.OO 8.bo 9.0 0 9,:^^"-— i 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


624453.D Thu Dec 23 15:46:37 2010 Page 1 


Corbett email PRR 008876 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

E:\SYSTEM7\10_03_08\624454 .D 

DCS 

3 Oct 2008 19:38 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


KAC 

54 

DRUGS 

RTE 


[Abundance 
12000001 

10000001 

800000i 

6000001 

4000001 

2000001 


irC: 62L454:cr 


4i73 


2 on 2.50 3.00 

’ 3 . 5 b 4.bo ’ 4.50 ' 5.00 

"”" 5.56 6.00 

'6.bo'‘7,b6 7.bo_ abo _ 9.b6_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.733 

1210557 

100.00 

100.00 


624454 .D 


Thu Dec 23 15:46:40 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008877 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File^ 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \SYSTEM7\10_03__08\624454 . D 

DCS 

3 Oct 2008 19:38 



54 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries 

: C:\DATABASE\SLI.L 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# Qual 


4.73 


G:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Sbu'ndafice 


801 


60 


40 i 


20 


42 


51 


82 


Averag0"or4:7D7 (o 4:83Trnin.: 62445'4'.0"<-) 
182 


94 


105 


ii 


67 


4^ 

Abundance. 


80 


50 60 70 


ii i! 

ii. 


122 

,i 135143^®^ 


198 


j" i'j i ^ 135143ii^ 208 222 242 2oy j, 

8^ 


272 

242 259 281 


303 


360 


#2g:CDCATNE’ 


182 


60; 


40; 


94 


105 


20 i 42 


oi. 

rnfe-> 40 


61 68 


50 60 70 


122 


: . .-j i ^ r^;; 0 .' .1 1 4- i. J ■ ~ ! :h ' | 1 i-y-----' ; ! 1 l - r i -t- i r : r'VTf-! -“-p-i'-': j n-rv ; ; ■ : 1 ' ' ' A ' ' ' Art 

I10 ii) 130 UCMioilio'170 180 260^10 220 230_240 250 260 270 2^ 20^00 

Thu Dec 23 15:46:41 2010 Page 2 


135 166 


198 


303 


214222 244 259 


272 


624454 .D 


Corbett email PRR 008878 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : KAC 

Vial Number : 55 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


E:\SYSTEM7\10_03_08\624455.D 
DCS 

3 Oct 2008 19:51 


Abundance 
I 1400000] 

i i 

1200000 ; 

: 1000000 

i 800000] 

600000i 

■ 400000 

? 200000 ' 


TfC: 624455.D” 


4(73 


Qli_r_T-+-T , 1 rT— 

'rho' 3.ko 4.bo^4.50 5.bo' 

5.50 6,bb 

’ 6.bo 7,00 ' 7.50 8.bo ^0.9.bo.9.50 .1 


Ret . Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.733 

1358280 

100.00 

100.00 


6244 5 5 . D 


Thu Dec 23 15:46:44 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008879 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E :\SYSTEM7\10_03_08\624455 .D 
DCS 

3 Oct 2008 19:51 


KAC 
55 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

1 

4.73 

SHundanc^ 

- - . 

80 i 


1 

60 


40 


20 

42 


. 68 

0 


m/z-> 

40 50 60 70 

Abundance 


80 


; 60 


40 


20 

: 42 


1 MV 68 

i 0 


'm/z-> 

40 50 60 70 


CAS# 


Qual 


COCAINE 


000050-36-2 99 




Averapl»f'4T07 10 47871 nm: 

182 

i 


94 


105 


122 


198 


303 


li ! 


272 


135 i ^ 208 222 _ 244 259 , 281 


8 ? 


l?2grCOCAINE 


182 


94 


105 

i 

1 


122 


; L, T I JI 7 ;,ij; !.: 11 fi "T 'I-- .,,244^ 259 ^^ 

JT'’ 5^1^90^ 2^ 270 260 #0 3OT ' 


198 


272 


303 


624455.D 


Thu Dec 23 16:46:45 2010 
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Corbett email PRR 008880 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \SYSTEM7\10__03_08\624456 .D 
DCS 

3 Oct 2008 20:03 

BLANK 
LAG 
2 

DRUGS 

RTE 


Sfciuridance 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


624456.D Thu Dec 23 15:46:49 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008881 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

E:\SySTEM7\10_03_08\624459.D 

DCS 

3 Oct 2008 20:41 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


524459.D Thu Dec 23 15:47:39 2010 Pag® i 


Corbett email PRR 008882 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\10_03_0 8\624460 . D 
DCS 

3 Oct 2008 20:54 

COCAINE STANDARD 

60 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

800000I 


-TibrewsDTcr' 

4j73 


eoooooi j 

i i 

400000! 1 


) 

i 

200000i 

; 

1 


!Tinie-> 2,00 ' 2,50 3.00' 3.S0 

4.00 4.50 5.b0 

6 .bo ' 

' 6.00 

' 6.bo ’ 7.00 ' 7.bo 8.00 ' 8.50 9.00 ’ 9.bo | 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.733 

899705 

100 . 

00 

100.00 


624460.D 


Thu Dec 23 15:47:42 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008883 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E;\SYSTEM7\10 03 08\624460.D 



Operator 

DCS 



Date Acquired 

3 Oct 2008 20:54 



Sample Name 

COCAINE STANDARD 



Submitted by 




Vial Number 

60 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.73 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80; 


82 


Average ofATO/lb 4;813 mih'':'624'4'6'0.DT-T 
182 


60 i 


40: 


94 


105 


42 

' j: 1 

: II i 


. 67 

1; h i 

1 'P 1 

122 198 603 

: ,,, 152 1S6 272 I 

, I 135 ,|; Y ,ij; : 208 222 244 259 281 

i',"| 1 t r t-tt-tN + t-r i . : cfrr-j-H^-VTC-r- - I'l , M 1 1 1 > . . ■ " v i V. i j i ' r-T'cr-vr-v-r^:-;' 


. M: f 


,hi/z-> 40 50 60 70 80 9'0_100 110 

82 


Abundance 


80 i 


60' 


40 


AZOLCOCAiNE 


182 


94 


20 


42 


105 


51 


68 


122 


0 


0114 . 


135 166 


198 


m/z-> 40 50 60 70 ab ' OO' Voo 110 Vzo 130 140 1 6o'l 60 1 jlT 180 ’Tbo 2 oT zWSb 230 24o 250 260 2^0 280 zbo 300 


m. 


214222 


244 259 


272 


303 


624460.D Thu Dec 23 15:47:43 2010 Page 2 


Corbett email PRR 008884 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM7\10_03_08\624461.D 

Operator : DCS 

Date Acquired ; 3 Oct 2008 21:07 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : LAG 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Sbunclance .. .TIC:624?6TX> 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


624461.D Thu Dec 23 15:47:49 2010 


Page 1 


Corbett email PRR 008885 











